Gómun0 Mochnacki 


em. radca Wydziału krajowego, b. prezydent m. 
Lwowa, b. poseł do Rady Państwa, Komandor 
orderu Franciszka Józefa 


przeżywszy lat 66, opatrzony św. Sal'ramentami, 
zmarł dnia 11. maja 1902. 


Pogrzeb odbędzie się we wtorek dnia 13. 
maja 19C2 o godzinie 3. po południu na cmen- 
tarz Łyczakowski z domu przy ulicy św. Zofii 
L 115. 


Lwów, dnia 12. maja 1902. 


„CONCORDIA* 


